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コアフイルターの巧り付けかた 

お使いの前に、付属のコアフィルターを AC アダプターの電源コードに 
取り付けてください。ノイズを抑えることがでさます。 

1 コアフイルターび閉じていた場合は、ツメを外してコア 
フイルターを開きます。 



2 接続プラグか5コアフイルターまでの長さび約7 cm 
になるように、電源コードをコアフイルターのくぼみ 
に沿って2周巻きつけます。 




ごま意：あまりさつく卷さつけないでください。電源コードが 
傷つくおそれがあります。 


3 カチッと音びするまでコアフイルターを閉じます。 
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